रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


सं . 

400 ] 
No. 400 ] 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


क्रम 

सं . 


( 1 ) 

1 


- 


2 


5309 GI / 2021 


सी . जी . डी . एल . अ . - 21092021-229836 

- 


स्थापित भारतीय मानकों की संख्या , वर्ष 
तथा शीर्षक 


( 2 ) 

आई एस 336 : 2021 

ईथर - विशिष्टि 
( तीसरा पुनरीक्षण ) 


yeyjar 

P 


सत्यमेव जयते 

का 


CG - DL - E - 21092021-229836 


भारतीय मानक ब्यूरो 

( उपभोक्ता मामले विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 17 सितम्बर , 2021 

संदर्भ : HQ - PUB013 / 1 / 2020 - PUB - BIS ( 220 ) . – भारतीय मानक ब्यूरो नियम , 2018 के नियम 15 के उपनियम ( 1 ) 
के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण इसमें संलग्न अनूसूची के द्वितीय 
स्तंभ में दिये गये हैं , तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं । चौथे स्तंभ में दिये गये मानकों के विवरण , यदि कोई हो तो वे 
भी साथ - साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए जाने हैं । 

अनुसूची 

प्रतिस्थापन 
तिथि 


आई एस 5113 : 2021 / आई एस ओ 3730 

: 2012 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


भाग III– खण्ड 4 
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नई दिल्ली , मंगलवार , सितम्बर 21 , 2021 / भाद्र 30 , 1943 

NEW DELHI , TUESDAY , SEPTEMBER 21 , 2021 / BHADRA 30 , 1943 


, 


REGD . No. D. L. -33004/99 


( 3 ) 
16 सितम्बर 
2021 


16 सितम्बर 

2021 


( 1 ) 


भारतीय मानकों , यदि वापस 
लिए जाने हैं , की संख्या , वर्ष 
तथा शीर्षक 


( 4 ) 

आई एस 336 : 1973 
ईथर के लिए विशिष्टि 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 5113 : 2012 / आई 

एस ओ 3730 : 1988 


वापस होनें की तिथि 


( 5 ) 
15 अक्टूबर 2021 


15 अक्टूबर 2021 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 
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पोत निर्माण और समुद्री संरचनाएँ - मूरिंग 
विंच 


( तीसरा पुनरीक्षण ) 

आई एस / आई एस ओ 6360-1 : 2004 
दंत चिकित्सा – रोटरी उपकरणों के लिये 
नम्बर कोडिंग प्रणाली 

भाग 1 सामान्य विशेषतायें 


आई एस / आई एस ओ 8528-2 : 2018 
प्रत्यागामी आतंरिक दहन इंजन चालित 
प्रत्यावर्ती धारा जनरेटिंग सेट 


भाग 2 इंजन 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 10318 ( भाग 1 ) : 2021 / आई एस 
ओ 5673-1 : 2005 

कृषि ट्रैक्टर एवं मशीनरी - पावर टेक - ऑफ 
चालक धुरी और शक्ति निविष्ट ( पावर इनपुट ) 
संयोजन की अवस्था 

भाग 1 सामान्य उत्पादन एवं सुरक्षा की 
अपेक्षाएँ 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 

आई एस / आई एस ओ 10368 : 2006 
फ्रेट थर्मल कंटेनर - दूरस्थ अवस्था निगरानी 
आई एस / आई एस ओ 10993-14 : 2001 
चिकित्सा का जैविक मूल्यांकन उपकरण 
भाग 14 चीनी मिट्टी की चीजें से गिरावट 
उत्पादों की पहचान और मात्रा का ठहराव 
आई एस 11032 : 2021 
रोटरी स्क्रीन प्रकार के प्री - क्लीनर - विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस / आई एस ओ 11156 : 2011 
पैकेजिंग – सुगम डिजाइन - सामान्य 
आवश्यकताएँ 


आई एस / आई एस ओ 11843-6 : 2019 
संसूचन सक्षमता 


भाग 6 सामान्य अनुमानों द्वारा पायसन 
वितरित मापो में महत्वपूर्ण मूल्य और 
न्यूनतम पता लगाने योग्य मूल्य के निर्धारण 

के लिए पद्धति 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 12343 2021 

कृषि ट्रैक्टर - प्रचालक सीट - तकनीकी 

अपेक्षाएँ 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 


16 सितम्बर 

2021 


16 सितम्बर 

2021 


16 सितम्बर 
2021 


16 सितम्बर 

2021 
16 सितम्बर 
2021 


16 सितम्बर 
2021 


16 सितम्बर 

2021 


16 सितम्बर 
2021 


16 सितम्बर 
2021 


पोत निर्माण - मूरिंग विन्च 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 

लागू नहीं 


आई एस / आई एस ओ 8528-2 : 

2005 
प्रत्यागामी आतंरिक दहन इंजन 
चालित प्रत्यावर्ती धारा 

जनरेटिंग सेट 

भाग 2 इंजन 

आई एस 10318 : 2002 / आई 

एस ओ 5673 : 1993 

कृषि ट्रैक्टर एवं मशीनरी - 

- 


पावर टेक - आफू चालक धुरी और 
शक्ति निविष्टि ( पावर इनपुट ) 

संयोजन की स्थिति 

( पहला पुनरीक्षण ) 

लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 11032 : 1984 
रोटरी स्क्रीन प्रकार के प्री 
क्लीनर के लिए विशिष्टि 
लागू नहीं 


आई एस / आई एस ओ 11843-6 

: 2013 

संसूचन सक्षमता 

भाग 6 सामान्य अनुमानों द्वारा 
पायसन वितरित मापों में 
महत्वपूर्ण मूल्य और न्यूनतम 
पता लगाने योग्य मूल्य के 
निर्धारण के लिए पद्धति 
आई एस 12343 : 1998 
कृषि ट्रैक्टर - प्रचालक सीट - 


तकनीकी अपेक्षाएँ 

( पहला पुनरीक्षण ) 
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लागू नहीं 


15 अक्टूबर 2021 


15 अक्टूबर 2021 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


15 अक्टूबर 2021 


लागू नहीं 


15 अक्टूबर 2021 


15 अक्टूबर 2021 
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12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


आई एस / आई एस ओ 12776 : 2008 
पैलेट्स – स्लिप शीट 


आई एस 14607 : 2021 / आई एस 

ओ 


8277 : 2013 

जहाज और समुद्री प्रौद्योगिकी – पाईपकार्य 

और मशीनरी - जानकारी अंतरण 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस / आई एस ओ 14708-2 : 2019 

सर्जरी के लिए प्रत्यारोपण – सक्रिय 
प्रत्यारोपण चिकित्सा उपकरण 

भाग 2 कार्डियक पेसमेकर 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस / आई एस ओ / टी आर 15069 : 

2018 

सीरीज़ 1 फ्रेट कंटेनर - संभाल और सुरक्षा 
आईएसओ 3874 : 2017 के लिए उपपत्ति , 
उपबंध ए से ई 


आई एस / आई एस ओ 16103 : 2005 
पैकेजिंग – खतरनाक सामानों के लिए 
परिवह्न पैकेजिंग – पुनर्नवीनीकरण 
प्लास्टिक सामग्री 


आई एस / आई एस ओ 16106 : 2020 
खतरनाक सामानों के लिए परिवहन पैकेज 
खतरनाक सामानों , मध्यवर्ती बल्क कंटेनर 
और बड़े पैकेजिंग के लिए आईएसओ 9001 
के प्रयोग हेतु दिशानिर्देश 
आई एस 16446 : 2021 / आई एस ओ / आई 
ईसी 25020 2019 


सिस्टम और सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी 
सिस्टम और सॉफ्टवेयर गुणवत्ता हेतु 
आवश्यकताएँ एवं मूल्यांकन ( स्कवेयर ) - 
मापन गुणवत्ता ढांचा 
( पहला पुनरीक्षण ) 


- 


आई एस 16448 : 2021 / आई एस ओ / आई 

ईसी 25030 : 2019 
सिस्टम और सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी - 
सिस्टम और सॉफ्टवेयर गुणवत्ता हेतु 
आवश्यकताएँ एवं मूल्यांकन ( स्कवेयर ) 
गुणवत्ता आवश्यकताओं की रुपरेखा 
( पहला पुनरीक्षण ) 


16 सितम्बर 

2021 
16 सितम्बर 
2021 


16 सितम्बर 
2021 


16 सितम्बर 

2021 


16 सितम्बर 
2021 


16 सितम्बर 
2021 


16 सितम्बर 
2021 


16 सितम्बर 

2021 


लागू नहीं 

आई एस 14607 : 1998 / आई 

एस ओ 8277 1988 
पोत निर्माण - पाइपकार्य - 

सूचना स्थानान्तरण - दिशा 
निर्देश 


आई एस / आई एस ओ 14708-2 

: 2012 

सर्जरी के लिए प्रत्यारोपण 
सक्रिय प्रत्यारोपण चिकित्सा 
उपकरण 

भाग 2 कार्डियक पेसमेकर 

लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16446 : 2016 / आई 
एस ओ / आई ई सी 25020 : 


2007 
सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी - 
सॉफ्टवेयर उत्पाद की गुणवत्ता 
हेतु आवश्यकताएँ एवं मूल्यांकन 
( स्कवेयर ) – मापन 
संदर्भगुणवत्ता माडल एवं 
मार्गदर्शक 


आई एस 16448 : 2016 / आई 
एस ओ / आई ई सी 25030 : 


2007 
सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी - 
सॉफ्टवेयर उत्पाद की गुणवत्ता 
हेतु आवश्यकताएँ एवं मूल्यांकन 
( स्कवेयर ) – गुणवत्ता 
आवश्यकताएँ 


लागू नहीं 


15 अक्टूबर 2021 


15 अक्टूबर 2021 


लागू नहीं 


3 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


15 अक्टूबर 2021 


15 अक्टूबर 2021 


4 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 
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आई एस / आई एस ओ 16495 : 2013 
पैकेजिंग – खतरनाक सामानों के लिए 
परिवहन पैकेज - परीक्षण विधियाँ 


आई एस 17269 : 2021 

पश्मीना उत्पादों की पहचान , लेबलिंग एवं 
मोहरांकन 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस / आई एस ओ 17480 : 2015 
पैकेजिंग – सुगम डिजाइन - खोलने की 
सुगमता 


आई एस 17612 : 2021 / आई एस ओ 

5621 : 1984 

पोत निर्माण - मशीनरी अंतराल एवं सुरंग 
के लिए बिल्ज कीच डिब्बा - सामान्य 
डिज़ाइन की 
विशेषताएँ 

आई एस 17615 ( भाग 1 ) : 2021 / आई एस 
ओ 18738-1 : 2012 
राइड गुणवत्ता का मापन 
भाग 1 लिफ्ट्स ( एलिवेटर ) 

आई एस 17618 ( भाग 1 ) : 2021 
तसर कच्चा रेशम – ग्रेडिंग और परीक्षण 
पद्धतियाँ 


भाग 1 ग्रेडिंग / वर्गीकरण 

आई एस 17618 ( भाग 2 ) : 2021 
तसर कच्चा रेशम - ग्रेडिंग और परीक्षण 

पद्धतियाँ 

भाग 2 देखकर और स्पर्श करके जाँच करना 


आई एस 17618 ( भाग 3 ) : 2021 
तसर कच्चा रेशम – ग्रेडिंग और परीक्षण 

पद्धतियाँ 

भाग 3 लपेटन परीक्षण 


आई एस 17618 ( भाग 4 ) : 2021 
तसर कच्चा रेशम - ग्रेडिंग और परीक्षण 

पद्धतियाँ 

भाग 4 साइज परीक्षण 


आई एस 17618 ( भाग 5 ) : 2021 
तसर कच्चा रेशम - ग्रेडिंग और परीक्षण 
पद्धतियाँ 

भाग 5 तन्यता एवं दीर्घीकरण परीक्षण 

आई एस 17618 ( भाग 6 ) : 2021 
तसर कच्चा रेशम - ग्रेडिंग और परीक्षण 

पद्धतियाँ 

भाग 6 एकजुटता परीक्षण 


16 सितम्बर 
2021 


16 सितम्बर 
2021 


16 सितम्बर 

2021 


16 सितम्बर 
2021 


16 सितम्बर 

2021 


16 सितम्बर 
2021 


16 सितम्बर 
2021 


16 सितम्बर 
2021 


16 सितम्बर 
2021 


16 सितम्बर 
2021 


16 सितम्बर 

2021 


लागू नहीं 


आई एस 17269 : 2019 
पश्मीना उत्पादों की पहचान , 
लेबलिंग एवं मोहरांकन 

लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 
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लागू नहीं 


15 अक्टूबर 2021 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 
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31 


32 


33 


34 


35 


36 


37 


38 


39 


40 


आई एस 17620 : 2021 / आई एस 

ओ 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


6666 : 2011 

कॉफ़ी नमूनाकरण – हरी कॉफ़ी उर्फ़ कच्ची 

कॉफ़ी एवं पार्चमैंट कॉफ़ी के लिए ट्रॉयर्स 


आई एस 17629 : 2021 
चिकित्सीय वस्त्रादि - कैप - विशिष्टि 
• - 


आई एस 17630 : 2021 

चिकित्सीय वस्त्रादि - चादर और तकिए का 

गिलाफ़ - विशिष्टि 

- 


आई एस 17642 : 2021 / आई एस ओ 

17828 : 2015 

ठोस जैवईंधन - थोक घनत्व का निर्धारण 

आई एस 17643 : 2021 / आई एस ओ 

17829 : 2015 

ठोस जैवईंधन - पैलेटस की लम्बाई और 
व्यास का निर्धारण 


आई एस 17651 : 2021 
सोया नट्स – विशिष्टि 


आई एस 17652 : 2021 
सोया मक्खन - विशिष्टि 


आई एस 17662 : 2021 / आई एस ओ 

20469 : 2018 

जल के पुनर्प्रयोग हेतु जल गुणता श्रेणी 
वर्गीकरण के मार्गदर्शी सिद्धांत 


आई एस 17663 : 2021 / आई एस ओ 

20761 : 2018 

शहरी क्षेत्रों में जल का पुनर्प्रयोग - जल के 
पुनर्प्रयोग के सुरक्षा मूल्यांकन हेतु मार्गदर्शी 


सिद्धांत - मूल्यांकन मापदंड और विधियाँ 

- 

• 


आई एस 17667 : 2021 / आई एस ओ 

11701 : 2009 

वनस्पति वसा एवं तेल - लाइट स्कैटरिंग 
डिटेक्टर एच पी एल सी द्वारा लेसिथींस में 
फोस्फोलिपिड्स का निर्धारण 


16 सितम्बर 

2021 


16 सितम्बर 

2021 

16 सितम्बर 
2021 


16 सितम्बर 
2021 


16 सितम्बर 
2021 


16 सितम्बर 

2021 

16 सितम्बर 

2021 

16 सितम्बर 
2021 


16 सितम्बर 
2021 


16 सितम्बर 
2021 


लागू नहीं 


लागू नहीं 

लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 

लागू नहीं 

लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 

लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 

लागू नहीं 

लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 
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इन मानकों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन , 9 वहादुर शाह ज़फर मार्ग , नई दिल्ली- 110002 , क्षेत्रीय कार्यालयों : 
कोलकाता , चंडीगढ़ , चेन्नई , मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद , बेंगलुरु , भोपाल , भुबनेश्वर , कोयम्बटूर , देहरादून , फरीदाबाद , 
गाज़ियाबाद , गुवाहाटी , हैदराबाद , जयपुर , जम्मु , जमशेदपुर , लखनऊ , नागपुर , परवानू , पटना , पुणे , रायपुर , राजकोट , कोच्चि , 
विशाखापटनम में बिक्री हेतु उप्लब्ध हैं । भारतीय मानकों को http://www.standardsbis.in पर आनलाईन खरीदा / डाउनलोड 
किया जा सकता है । 

जे राय चौधरी , वैज्ञानिक जी एवं उपमहानिदेशक ( मानकीकरण - I ) 
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( 1 ) 

1 


NOTIFICATION 

New Delhi , the 17th September , 2021 

Ref : HQ - PUB013 / 1 / 2020 - PUB - BIS ( 220 ) .— In pursuance of Sub - rule ( 1 ) of Rule ( 15 ) of the Bureau of 
Indian Standards Rules , 2018 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards , particulars of 
which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated 
against it in third column . The particulars of the standards , if any which are given in the fourth column shall also 
remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column . 


SI . No. , Year & Title of the Indian Standards 
No. 

Established 


2 


3 


4 


5 


6 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


7 


BUREAU OF INDIAN STANDARDS 

( Department of Consumer Affairs ) 


8 


( 2 ) 

IS 336 2021 

Ether - Specification 

( Third Revision ) 


IS 5113 2021 / ISO 3730 : 2012 
Shipbuilding and Marine Structures - 

Mooring Winches 

( Third Revision ) 


IS / ISO 6360-1 : 2004 

Dentistry -Number Coding System for 

Rotary Instruments 


Part 1 General Characteristics 
IS / ISO 8528-2 : 2018 
Reciprocating Internal Combustion Engine 
Driven Alternating Current Generating Sets 

Part 2 Engines 
( First Revision ) 


IS 10318 ( Part 1 ) : 2021 / ISO 5673-1 : 2005 
Agricultural Tractors and Machinery 
Power Take - Off Drive Shafts and Power 
Input Connection 


Part 1 general Manufacturing and Safety 
Requirements 

( Second Revision ) 


IS / ISO 10368 : 2006 

Freight Thermal Containers - Remote 

Condition Monitoring 


IS / ISO 10993-14 : 2001 
Biological Evaluation of Medical Devices 
Part 14 Identification and Quantification of 
Degradation Products from Ceramics 


IS 11032 : 2021 
Rotary Screen Type Pre - Cleaner - 
Specification 

( First Revision ) 


SCHEDULE 
Date of 
Establishment 


( 3 ) 

16 Sept 2021 


16 Sept 2021 


16 Sept 2021 


16 Sept 2021 


16 Sept 2021 


16 Sept 2021 


16 Sept 2021 


16 Sept 2021 


[ PART III - SEC.4 ] 


No. , Year & Title of the 
Indian Standards to be 
withdrawn , if any 


IS 336 1973 
Specification for Ether 
( Second Revision ) 
IS 5113 2012 / ISO 3730 : 
1988 
Shipbuilding - Mooring 
Winches 

( Second Revision ) 


ΝΑ 


IS / ISO 8528-2 : 2005 
Reciprocating Internal 
Combustion Engine Driven 
Alternating Current 
Generating Sets 

Part 2 Engines 

IS 10318 2002 / ISO 5673 : 
1993 


Agricultural Tractors and 
Machinery - Power Take 
Off Drive Shafts and 
Position of Power - Input 
Connection 

( First Revision ) 
ΝΑ 


ΝΑ 


IS 11032 : 1984 
Specification for Rotary 
Screen Type Pre - Cleaner 


Date of 
withdrawal 


( 5 ) 

15 Oct 2021 


15 Oct 2021 


ΝΑ 


15 Oct 2021 


5 Oct 2021 


ΝΑ 


ΝΑ 


15 Oct 2021 


[ भाग III— खण्ड 4 ] 
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10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


IS / ISO 11156 : 2011 

Packaging - Accessible Design - General 

Requirements 

IS / ISO 11843-6 : 2019 

Capability of Detection 

Part 6 Methodology for the Determination 
of the Critical Value and the Minimum 
Detectable Value in Poisson Distributed 
Measurement by Normal Approximations 
( First Revision ) 


IS 12343 2021 

Agricultural Tractors - Operator's Seat - 
Technical Requirements 

( Second Revision ) 


IS / ISO 12776 : 2008 

Pallets Slip Sheets 

IS 14607 : 2021 / ISO 8277 : 2013 
Ships and Marine Technology - Pipework 
and Machinery - Information Transfer 

( First Revision ) 


- 


IS / ISO 14708-2 : 2019 

Implants for Surgery - Active Implantable 
Medical Devices 

Part 2 Cardiac Pacemakers 

( First Revision ) 


IS / ISO / TR 15069 : 2018 
Series 1 Freight Containers - Handling and 
Securing Rationale for ISO 3874 : 2017 . 

Annexes A To E 


IS / ISO 16103 : 2005 

Packaging - Transport Packaging for 
Dangerous Goods - Recycled Plastics 
Material 


IS / ISO 16106 : 2020 

Transport Packages for Dangerous Goods - 
Dangerous Goods Packagings , Intermediate 
Bulk Containers ( IBCs ) and Large 
Packagings - Guidelines for the 
Application of ISO 9001 


IS 16446 : 2021 / ISO / IEC 25020 : 2019 
Systems and Software Engineering - 
Systems and Software Quality 
Requirements and Evaluation ( SQuaRE ) - 
Quality Measurement Framework 

( First Revision ) 


16 Sept 2021 


16 Sept 2021 


16 Sept 2021 


16 Sept 2021 


16 Sept 2021 


16 Sept 2021 


16 Sept 2021 


16 Sept 2021 


16 Sept 2021 


16 Sept 2021 


ΝΑ 


IS / ISO 11843-6 : 2013 
Capability of Detection 
Part 6 Methodology for the 
Determination of the Critical 

Value and the Minimum 
Detectable Value in Poisson 
Distributed Measurements 
by Normal Approximations 
IS 12343 1998 
Agricultural Tractors - 
Operator's Seat - Technical 
Requirements 
( First Revision ) 
ΝΑ 


IS 14607 : 1998 / ISO 8277 : 
1988 
Shipbuilding - Pipework - 
Information Transfer - 


Guidelines 


IS / ISO 14708-2 : 2012 
Implants for Surgery - 
Active Implantable Medical 
Devices 

Part 2 Cardiac Pacemakers 


ΝΑ 


ΝΑ 


ΝΑ 


IS 16446 : 2016 / ISO / IEC 
25020 : 2007 


Software Engineering - 
Software Product Quality 
Requirements and 
Evaluation ( SQuaRE ) - 
Measurement Reference 
Model and Guide 


ΝΑ 


15 Oct 


ΝΑ 


15 Oct 2021 


7 


15 Oct 2021 


ΝΑ 


21 


15 Oct 2021 


ΝΑ 


ΝΑ 


15 Oct 2021 


8 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


IS 16448 2021 / ISO / IEC 25030 : 2019 
Systems and Software Engineering – 
Systems and Software Quality 
Requirements and Evaluation ( SQuaRE ) — 
Quality Requirements Framework 

( First Revision ) 


IS / ISO 16495 : 2013 

Packaging - Transport Packaging for 
Dangerous Goods Test Methods 

IS 17269 : 2021 

Identification , Labelling and Marking of 
Pashmina Products 

( First Revision ) 
IS / ISO 17480 : 2015 

Packaging - Accessible Design - Ease of 

Opening 

IS 17612 2021 / ISO 5621 : 1984 


Shipbuilding - Bilge Mud Boxes for 
Machinery Spaces and Tunnels - General 
Design Characteristics 

IS 17615 ( Part 1 ) : 2021 / ISO 18738-1 : 
2012 

Measurement of Ride Quality 

Part 1 Lifts ( Elevators ) 

IS 17618 ( Part 1 ) : 2021 

Tasar Raw Silk – Grading and Test 

Methods 


Part 1 Grading / Classification 
IS 17618 ( Part 2 ) : 2021 
Tasar Raw Silk – Grading and Methods of 
Tests 

Part 2 Visual and Tactual Examination 

IS 17618 ( Part 3 ) : 2021 
Tasar Raw Silk - Grading and Methods of 
Tests 

Part 3 Winding Test 

IS 17618 ( Part 4 ) : 2021 

Tasar Raw Silk – Grading and Methods of 

Tests 

Part 4 Size Test 

IS 17618 ( Part 5 ) : 2021 

Tasar Raw Silk - Grading and Methods of 

Tests 


Part 5 Tenacity and Elongation Test 

IS 17618 ( Part 6 ) : 2021 
Tasar Raw Silk - Grading and Methods of 

Tests 

Part 6 Cohesion Test 

IS 17620 2021 / ISO 6666 : 2011 
Coffee Sampling - Triers for Green Coffee 

or Raw Coffee and Parchment Coffee 


16 Sept 2021 


16 Sept 2021 


16 Sept 2021 


16 Sept 2021 


16 Sept 2021 


16 Sept 2021 


16 Sept 2021 


16 Sept 2021 


16 Sept 2021 


16 Sept 2021 


16 Sept 2021 


16 Sept 2021 


16 Sept 2021 


IS 16448 2016 / ISO / IEC 
25030 : 2007 
Software Engineering – 
Software Product Quality 
Requirements and 
Evaluation ( Square ) — 
Quality Requirements 


ΝΑ 


IS 17269 : 2019 

Identification , Labelling and 

Marking of Pashmina 
Products 

ΝΑ 


ΝΑ 


ΝΑ 


ΝΑ 


ΝΑ 


ΝΑ 


ΝΑ 


ΝΑ 


[ PART III - SEC.4 ] 


ΝΑ 


ΝΑ 


15 Oct 2021 


ΝΑ 


15 Oct 2021 


ΝΑ 


ΝΑ 


ΝΑ 


ΝΑ 


ΝΑ 


ΝΑ 


ΝΑ 


ΝΑ 


ΝΑ 


ΝΑ 
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32 


33 


34 


35 


36 


37 


38 


39 


40 


IS 17629 : 2021 

Medical Textiles - Caps - Specification 

IS 17630 2021 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Medical Textiles - Bedsheet and Pillow 
Cover - Specification 


IS 17642 : 2021 / ISO 17828 : 2015 
Solid Biofuels - Determination of Bulk 


Density 

IS 17643 2021 / ISO 17829 : 2015 
Solid Biofuels ― Determination of Length 
and Diameter of Pellets 

- 


IS 17651 : 2021 
Soy Nuts Specification 

IS 17652 : 2021 

Soy Butter Specification 
IS 17662 : 2021 / ISO 20469 : 2018 
Guidelines for Water Quality Grade 
Classification for Water Reuse 


- - 


* 


IS 17663 2021 / ISO 20761 : 2018 
Water Reuse in Urban Areas - Guidelines 
for Water Reuse Safety Evaluation — 
Assessment Parameters and Methods 


IS 17667 : 2021 / ISO 11701 : 2009 
Vegetable Fats and Oils - Determination of 
Phospholipids Content in Lecithins by 
HPLC Using a Light - Scattering Detector 


16 Sept 2021 


16 Sept 2021 


16 Sept 2021 


16 Sept 2021 


16 Sept 2021 


16 Sept 2021 


16 Sept 2021 


16 Sept 2021 


16 Sept 2021 


ΝΑ 


ΝΑ 


ΝΑ 


ΝΑ 


ΝΑ 


ΝΑ 


ΝΑ 


ΝΑ 


ΝΑ 


ΝΑ 


ΝΑ 


ΝΑ 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


ΝΑ 


ΝΑ 


ΝΑ 


ΝΑ 


ΝΑ 


ΝΑ 
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Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards , Manak Bhavan , 9 Bahadur Shah Zafar Marg , 
New Delhi - 110 002 ; Regional Offices : Kolkata , Chandigarh , Chennai , Mumbai and Branch Offices : Ahmedabad , Bengaluru , 
Bhopal , Bhubaneshwar , Coimbatore , Dehradun , Faridabad , Ghaziabad , Guwahati , Hyderabad , Jaipur , Jammu , Jamshedpur , 
Lucknow , Nagpur , Parwanoo , Patna , Pune , Raipur , Rajkot , Kochi , Vishakhapatanam . Online purchase / downloading of Indian 
Standards can be made at http://www.standardsbis.in . 


J. ROY CHOWDHURY , Scientist G & DDG ( Standardization - I ) 
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